cathode 


(+) electrolyte 


ELECTROLYTIC CELL 


Electrical energy is used to drive 
nonspontaneous redox reaction. 


الفرق بين الخلية الجلفانية والإلكتروليتية 
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2 ) electrolyte (+) 


GALVANIC CELL 


released by spontaneous redox‏ لاد 


¬ is converted to electrical eneray. 


هناك فرق بين الخلية الجلفانية والإلكتروليتية, فالخلية الجلفانية هي 
عبارة عن إدماج الكيمياء مع الكهرباء لتتم الخلية الكهروكيميائية 


وتستخدم هذه في مراجعة أمراض داء السكري, حيث تتم فيها عمليات 
الأكنندة و ارال اما فى خالة الح الالكترؤوليقة فين الى ات 
بتفاعلات الأكسدة ولكن التي تكون من مصدر خارجي للتيار. ولمعرفة 
المزيد من المعلومات حول الفرق بين الخلية الجلفانية والخلية 
الإلكتروليتية, تابعوا معي مقال اليوم. 


الفرق بين الخلية الجلفانية والخلية 
الإلكتروليتية 
٠‏ في الخلية الجلفانية يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء. ولكن 


يحدث العكس في الخلايا الإلكتروليتية وذلك لأنه يتم تحويل الكهرباء 
إلى الطاقة الكيميائية. 


الإلكترونيات عن طريق الموصل وذلك في الخلايا الجلفانية,. ولكن 
في الخلايا الإلكتروليتية يتم فيها تفاعلات الاختزال بواسطة مصادر 


خارجية. 


٠‏ تتكون أقطاب الخلية الجلفانية من قطبين غير متشابهين ولكنهما 
الإلكتروليتية تتكون من قطبين كهربائيين ويتم التوصيل بينهما بمصدر 
للتيار المستمر, ويتكون المنحل بالكهرباء من محلول مائيء ربما 
يكون مذاب في القلويات أو الأحماض أو حتى الأملاح. 

٠‏ تتمثل الخلايا الجلفانية في شكل البطاريات وذلك لأنها تعد مصدر 
رئيسي للتيار الكهربائي, ولكن تستخدم الخلايا الإلكتروليتية في 
صناعة الطلاء الكهربائي, و الاستخدامات التجارية لبعض الغازات 
منها الأكسجين أو الهيدروجين, بالإضافة إلى اشتراكه في طريقة 
استخراج بعض المعادن النقية. 

تفكون أقطات الخلية الجلفانية من القطب الموجب وهو الكاثود, 
والقطب السالب وهو الأنود. أما في الخلية الإلكتروليتية يكون 
العكس هو الصحيح, حيث يكون القطب السالب هو الكاثود, 
والقطب الموجب هو الأنود. 


٠‏ تتم عمليات الأكسدة في الكاثود وهو القطب الموجب للخلية 
الجلفانية. وذلك بسبب وجود فائض من الشحنات السالبة, فيحدث 
الاختزال مما يعمل على تزاكم الشحنات الإيجابيتة: أما في خالة 
الخلية الإلكتروليتية تحدث عملية الاختزال في القطب السالب, 
التفاعل: أما تتم عملية الاكسيندة عيذ الأنود وهو القطب المفوحف: 


الخلية الجلفانية 


و را توليد الكهرياء ا عن ارو االو ل وين خلال 


من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية. 
٠‏ تكو الخلة من أنضاف:خلشن: 


٠‏ كذلك تتكون نصف الخلية من مجموعة من المعادن التي تكون 


4 لابق أن يكون هناك اتضال نين المتحل بالكهرباء والقطب الموضل: 


٠‏ تقوم سلوك المعادن بالاعتماد على التفاعلات التي تحدث فيها وذلك 


في المنحل بالكهرباء. 


فن الممكن: ان كول الكهوباء من خلال طرف النداترة الكهريائية 
المقلقة من خلال توضيل جميّغ الأقطلاب الكهربائية نداخل الدائرة 
الكهربائية. 


٠‏ هناك تفاعلات كيميائية تمتص الحرارة بداخل الخلية الإلكتروليتية. 


٠‏ تتم عملية تحفيز الأقطاب الكهربائية بشكل تلقائي من خلال المعدن 
والمنحل بالكهرباء. 


٠‏ من الممكن تحرير التيار الكهربائي وذلك عن طريق التفاعل 


الكيمياتي ا عم بسك عفنو لن قو لل فى الخال تة 
الجلفانية. 


٠‏ هناك طريقة ثانية يمكن من خلالها توليد التيار الكهربائيء وتتم ذلك 
من خلال داترة كوربائية فة اجا ولكن بواسطة الترابط عن 
طريق التسلسل للمصادر الخارجية للتيار» وذلك لأن الجهد الخارجي 
يكون أكبر من القوة الكهربائية. 

حيك بيعل على قيادة التناز في الاتجاه المفاكس من الاتجاة 
التلقائي له عن طريق الخلية. لذلك من الأفضل أن تكون التفاعلات 
الخاصة بالأقطاب الكهربائية على عكس الاتجاه التلقائي لها وتدفقها 
إلى الخلية, ويتم تسمية ذلك بالعمليات القسرية. 

٠‏ لذلك فهويتم في الخلية الكهروكيميائية توليد التيار من مصادر 
خارجية للتيار. 


مفهوم أنصاف الخلايا 
يعد نصف الخلية هو عبارة عن أحد أقطاب الخلية التي تتكون من 


قطيين: التب تون من شكل صلت :على شينة معدن تداخل المفحلولن 
الفلعحي: حيث عل :على توضهيل الكمؤزناءه: فعند تظييفه قي الخلية 
الجلفانية حيث تحدث عمليات الأكسدة في الأقطاب الموجبة. ويتم 
توصيلها بأنصاف الخلية الأخرى ليحدث التفاعل الكهربائي. عن طريق 
فعلى سبيل المثال من أجل تشغيل البطاريات؛ لابد من وجود أقطاب 
موجبة وسالبة وهما الأنود والكاثود من اجل ان تحدت عمليتي الاكسدة 
والاختزال. 
الفرق بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل 
بائي 

تعد خلية التحليل الكهربائي هي نفسها الخلية الإلكتروليتية. ويمكن 
٠‏ يتم توليد الكهرباء في الخلايا الجلفانية عن طريق عمليات الأكسدة 

والاغترال: اما فن وحيدة التحليل الكورناتي م عن طويق مصبادر 


خارجية. 


٠‏ تتم عمليات التفاعل في الخلايا الجلفانية بشكل عفوي أما في خلية 
التحليل الكهربائي تتم عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة 

٠‏ تتكون أنصاف الخلايا في حاويات مختلفة بداخل الخلايا الجلفانية, أما 

٠‏ ولكن يوجد هناك تشابه بينهماء وذلك عن طريق أن لكلا منهما بحاجة 
إلى المحلول الملحي من أجل توليد الكهرباء. كذلك في تكوينهما من 
الأماكن لهما. 

٠‏ تزود الخلية الجلفانية عن طريق الإلكترونيات من خلال الأنود 
والكاثود والأنواع التي تتأكسد فيهماء اما في حالة التحليل الكهربائي 
يتم تزوديها بالإلكترونيات من خلال البطارية الخارجية, وذلك عن 
طريق دخولها عبر الكاثود. وخروجها من قطب الأنود. 


ندل الد على القمل الذى يحول على ضفل ال جات الاعتيار الور 
محدودة بداخل المجال الكهربائي , بحيث يكون بين نقطتان غير 
متصلتان, وهو ما يتم تسميته على فرق الجهد بين القطبين السالب 
والموجب في الخلية الكهروكيميائية. 

يمكن اختصار الفارق بين الخلية الجلفانية والخلية الإلكتروليتية. في أن 
هناك بعض التفاعلات التي تنتج من خلالها التيار الكهربائي وتتم بشكل 
عفوي وذلك يكون في الخلية الجلفانية. أما في الخلية الإلكتروليتية تتم 
بشكل غير عفوي 


